Mer JÓŻEF 


CECEK 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, TATUŚ I DZIADZIUŚ 


przeżywszy lat 66, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 13 lipca 1978 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w środę dnia 19 lipca br. o godzinie 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKI, SYN, SYNOWA, ZIĘCIOWIE I WNUKI. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w środę dnia 19 lipca br. o godzinie 7.30 w kościele paraf. Bożego Ciała. 
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